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ROSA INDICA 

Cruenta. (Voyez, R. Indica Farinosa .) 


LE ROSIER DIJ BENGALE 

a Fleurs pourpre - de - sang. 


DESCRIPTION. 

Cette belle variété a été apportée de la Chine par l’écuyer 
r. Evans; elle a donné ses fleurs pour la premiére fois vers 
1810, en Angleterre, dans la pépiniére de MM. Colville. 
L’arbrisseau s’éléve á la hauteur de deux pieds ou environ, 
méme plus, ainsi que nous Pavons observé dans les jardins 
de MM. Cels, No ISETTE et Biqueli n; ses tiges glabres et 
verles sont armées de quelques aiguillons épars, crocbus, rou- 
geátres, peu dilates á leur base. Les feuilles se composent de 
trois, cinq, raremenl de sept folióles ovales-oblongues, ar- 
rondies á leur base, pointues au sonunet, vertes en-dessus, 
plus pales en-dessous, simplement dentées, á dentelo res quel- 
quefois rougeátres. Elles sont portees par un pétiole un peu 
glanduleux á sa base, muni d’aiguillons crocbus qui souvent 
s’étendent jusques sur la riervure principale de la folióle im- 
paiic. Les stipules sont bifides, et bordees de glandes pédi- 
cellées. Les fleurs, souvent tres-grandes, terminales, naissent 
á 1 extrémité des rameaux. Elles sont solitaires quand le pied 
est encore jeune; inais lorsqu’il a acquis tout son accroisse- 
inent, elles naissent ordinairement trois ensemble, et se réu- 
nissent en une espece de corymbe. Le tube du cálice est 
presque globuleux et glabre. Le long pédicelle qui le supporte 













































































































